P, 


STANISLAW 


BYCZKO 


MUZYK 
NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ I BRAT 


przeżywszy lat 68, zasnął w Panu dn. 3 stycznia 1973 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie w sobote dnia 6-go stycznia br. 
o godzinie 9.15 w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwlok 


do grobowea rodzinnego, o czym zawiadamiają w głębokim żalu pogrążeni: 


ŻONA, SIOSTRA, BRAT I RODZINA. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie we wtorek dnia 9 stycznia br. o godz. 8.30 w kościele parafialnym św. Floriana. 


USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY 
STOLARZY I PRACOW. POGRZEBOWYCH 
Zakład Nr 1 
Kreków, plac Szczepański 2 — Telefon 386-67 


D.Z. 40/73 — 30 


